

LISTA DE MATERIALE 


1. TI — tranzistor pSNC 1 

(3C 170 BC 337) .1 buc. 

2. T2 — tranzistor {3GPK 1 

(AC 180 K) ^ 1 buc 

3. C — condensator 680 ;ir / 

(10 Vcc min) .1 buc. 

4. R1 — rezistor 150 i> 

(0,25W min) .1 buc. 

5. R2 - rezistor 2,2 Kii 

(0,25W min.) . ... . .1 buc 

6. R3 - rezistor 6.2 j ,i 

(0.25W min.) f .1 buc. 

7. R4 — rezistor 68 ii 

(0,25W mm.) .1 buc. 

8. Cablaj impr.mat 8106 .1 buc. 

9. Aliaj de lipit LP 60 . . 20 gr. 

10. Conductor pentru conexiuni .0,8 m. 

11. Prospect 8106 .1 buc. 

12. Carcasă (tub şi capac din 

polipropilenă) .1 buc. 
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DESCRIEREA Şl FUNCŢIONAREA 
SCHEMEI 

Obţinerea unor semnale luminoase intermi¬ 
tente cu ajutorul unor montaje electronice 
este un procedeu întîlnit în numeroase 
aplicaţii. Montajul pentru semnalizarea direc¬ 
ţiei bicicletei, realizează aceste comenzi prin 
intermediul unui circuit alcătuit din piese 
electronice implantate pe circuitul imprimat 
conţinut In plic. în schemă lămpile electrice 
sînt în serie cu montajul şi bateria. Tranzis¬ 
torul T2 joacă rol de comutator închizînd 
circuitul format din lămpi, baterie, tranzistor. 
Comanda lui T2 se realizează prin interme¬ 
diul lui T1 care este polarizat de divizorul de 
tensiune format din R 2 şi R 3. Perioada de 
oscilaţie a montajului este realizată de rezis- 
torul R 1 şi condensatorul C. La alimentarea 
montajului condensatorul se încarcă la po¬ 
tenţialul de emitor,TI trece în stare de satu¬ 
raţie, saturînd în continuare pe T 2. Circui¬ 
tul format din baterie şi lămpi se îhchide 
prin T2. Timpul de aprindere al lămpilor 
este determinat de timpul de descărcare al 
condensatorului C. 

CARACTERISTICILE SURSELOR DE 
ALIMENTARE Şl LĂMPILOR ELECTRICE 

a. Tensiunea de alimentare: 3 V... 

4,5 v max baterii sau sursă de tensiune 

continuă: 

b. Lămpi electrice: 2,5V/0,2A 

2,2 V/0,18 A 
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